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Cocculus pendulus (J. R. Forst. & G. Forst.) Diels 
Det.: M. C. Duarte / 08.1993 


CABO VERDE, ilha de Santiago, Porto de S. Francisco, Monte 
Ilhéu, extremidade SE. 

Arbusto escandente; caule ca. 15 cm diam. 



Lat.: 14° 58' 36" N Long.: 23° 28' 24" W Alt.: 70 m 

Leg.: M.C. Duarte 463 Date: 10.07.1993 
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